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THE LARVAL STAGE OF ISCHNURA GRAELLSl RAMBUR, 1842 
(ZYGOPTERA: COENAGRIONIDAE) — Description and illustrations are 
given of the exuviae from the Sierra Morena, Spain, and some water quality data 
of the habitat are stated. 


INTRODUCTION 

La larva d 'Ischnura graellsi n’avait pas encore bit decrite, bien que l’aire de 
repartition geographique de cette espece comprend la peninsule ibfcrique et les 
pays occidentaux de FAfrique du Nord (Maroc, Algerie et Tunisie). Leur 
limite au nord est dans les Pyrenees, mais leur limite au sud fixe par 
AGUESSE (1957) dans FAtlas a bib critique par LIEFTINCK (1966). 

En Espagne /. graellsi a btb signalee dans nombreuses regions par divers 
auteurs: NAVAS (1924), BENITEZ MORERA (1950), ANDREU (1953), 
AGUESSE (1962), WENGER (1963), BELLE (1979). Notamment dans les 
departements occidentaux d’Andalusie, cette espfcce sans doute est la plus 
abondante, FERRERAS & SOLER (1979), et FERRERAS (1980). 

MATERIEL 

Deux exuvies (6 et 9 ) obtenues par l’fcclosion de deux larves de dernier 
stade. 

Dans divers localites de Sierra Morena nous avons rfecoltfc des larves d’Odonates pendant les 
annees 1977 et 1978. Cinq de ces larves recuillies dans le fleuve Guadalmellato le 18 mai 1978, 
furent elevfces au laboratoire dans un recipient de verre (51.) contenant de la boue, de l’eau de 
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robinet renouvelfee tous les trois jours ct deux boguettes de bois verticales; nous avons mis aussi 
un afereateur, qui pourtant ne fonctionait pas continuellement. 

Trois larves moururent. L’tclosion des deux restantes se fit dans la nuit du 4 juin 1978. 

Les mensurations ont fetfe exfccutfces sur les exuvies dans l'alcohol 70%. 

DESCRIPTION 

Silhouette: Typique d’une larve d’Ischnura. — Coloration: uniforme, brun 
clair. 

Mensurations. — Tfcte: longueur totale (sans labium) 1,8 mm (d) et 2,0 mm (9). largeur 
maximale 3,0 mm (d) et 3,2 mm (9). Longueur du masque 2,5 mm (d et 9). Largeur maximale de 
masque 1,8 mm (d et 9). Thorax: longueur totale 2,6 mm (d) et 3,0 mm (9). Pattes postfcrieures, 
ffemur 3,1 mm (d) et 3,0 mm (9), tibia 2,8 mm (d) et 2,9 mm (9), tarses 1 ,3 mm (d et 9)- Abdomen: 
longueur totale etendu (sans lamelles branchiales) 8,3 mm (d) et 9,0 mm (9). Lamelle branchiale 
latfero-ventrale 6,0 mm (d) et 6,2 mm ( 9 ). Longueur totale des exuvies (sans labium et avec 
abdomen fctendu): 18,7 mm (d) et 20,2 mm ( 9 ). 


A B 



Fig. 1. Larve d'Ischnura graeiisi Ramb.: (A) Prfementum et palpes labiaux; — (B) lamelle 
branchiale lattro-ventrale. 


Antennes de 7 articles. 

Labium: formules des soies selon la terminologie de CORBET (1953): <3,6 
& 6, 5 + 5 (la plus proche k la ligne moyenne du labium de chaque sfcrie, trfes 
petite); 9,5 & 5 ,4 + 5 (la plus proche k la ligne moyenne du labium de la sfcrie 
la plus nombreuse, trfes petite). 

Les pterothfeques atteignent le bout du segment abdominal 3. 

Lamelles branchiales pointues k leur apex. Lamelles branchiales latero- 
-ventrales ayant toujours des soies fcpaisses et courtes sur leur bordure 
ventrale atteignant environ le milieu des lamelles; sur leur bordure dorsale, 
ces soies n’atteignent pas le milieu des lamelles. Lamelle branchiale medio- 
-dorsale ayant toujours des soies fepaisses et courtes sur le bord dorsal 
atteignant environ le milieu de la lamelle; sur le bord ventral, ces soies 
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n’atteignent pas le milieu de la lamelle. 

HABITAT 

Nous avons rfecoltfc des larves dV. graellsi dans toutes sortes de milieux 
(ruisseaux, fleuves, mares, retenues). L’fetude physique et chimique des eaux 
permet d’indiquer pour divers paramfetres les intervalles dans lesquels nous 
avons capture les larves. 


Tableau I 

Caractfcristiques physiques et chimiques du milieu des larves d'lschnura graellsi Ramb. 


Facteurs 

Minimum 

Maximum 

Temperature d’eau (°C) 

5,0 

26,0 

C0 3 H- (meq. 1"*) 

1,0 

9,0 

Cl* (mg. 1-*) 

8,5 

100,0 

Si0 2 (Mg-at Si. I’ 1 ) 

23,9 

190,3 

N0 3 - (Mg-at N . !-■) 

200,0 

185.830,0 

NOf (Mg-at N . 1*') 

0,0 

13.600,0 

POf Gig-at P . H) 

0,0 

9.930,0 

pH 

6,4 

8,8 

Oxygfene dissous (mg. H) 

2,5 

13,7 
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